TADEUSZ KONSTANTY 


(ZECZEL-NOWOSIELECKI 


odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych 


urodz. dnia 17 lutego 1894 r. we Lwowie, po 20-letnim 
pobycie na emigracji, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 18 stycznia 1960 roku w Krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się dnia 20 bm. o godzinie 14-tej z kösciola Najśw. 
Salwatora, o czym zawiadamiaja 
Basci; 


MSZE SWIETE 


za duszę Zmarłego zostaną odprawione dnia 20 bm. o godzinie 8 rano 
W kościele św. Szczepana przy ul. Lobzowskiej i 22 bm. o godz. 830 
w kościele OO. Zmartwychwstańców. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH D. Z. 293/60 — E-11 (422) —'50 
Zakład Nri 

Kraków, pl. Szczepański 2 — Tel. 555-67 


